Inż. SZCZEPAN WIELUNSKI 


przeżywszy lat 60, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu dnia 20 kwietnia 1942 r. 


Wyprowadzenie zwłok z domu przedpogrzebowego na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w czwartek dnia 23 b. m. o godzinie 3 po poł., na który-to smutny obrzęd zapraszają stroskani: 


córki i rodzina. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w piątek dnia 24 b. m. o godzinie 8'| rano w kościele św. Mikołaja przed Wielkim Ołtarzem. 


POORZEROWY ‚co N CORDIA rukarnia Związkowa. Kraków, ul, Mikołajska 13 


JANA WOLNEGO 
Kraków. pl. Szezepański 2. — Tel 103-31 


